Aleg. 99, 


Sprawozdanie 


Komisyi budżetowej do wniosku Wydziału krajowego, żądającego kredytu 
na postawienie muru granieznego w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. 


Wysoki Sejmie! 


Dnia 1. grudnia 1593. zawalił się mur graniczny w długości € metrów, oddzielający 
grunta szpitalu św. Łazarza od prywatnej realności. 

Wydział krajowy sprawdził, że cały mur graniczny w długości 80 metrów w ta- 
kim jest stanie, że z wiosną zburzonym i nowym zastąpionym być musi. koszta obliczono 
w przybliżeniu na 800 zł. w. a. 

Komisya budżetowa zgadza się na ten konieczny wydatek, sądzi jednak, że 80 
metrów bieżących muru granicznego nie może więcej potrzebować jak 90 m3 muru, które 
najwięcej po 8 zł. kosztować powinny. Ze względu że materyal i fundamenta starego muru 
częściowo zużyć się dadzą i że mur ten jako nie od ulicy położony, nie potrzebuje być 
ozdobnym wnosi Komisya: 

Wysoki Sejm nchwalić raczy : 

Poleca się wstawić do R. X1 p.55 ustęp 2 budżetu szpitala św. Łazarza w Kra- 
towie 1a rok 1894 kwotę siedmset zł, jako wydatek nadzwyczajny na postawienie 80 m. 
bież. muru granicznego między oddziałem chorób zakaźnych a sąsiednią realnością. 


Lwów, dnia 24. stycznia 1894. 


Zastępca przewodniczącego: Sprawozdawca : 


St. Badeni. Czyżewicz. 


Z drukarni Pillera i Spółki, 
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